H. 1961 



COLLEGAMBNTI: 

Term. n. 1 — fono 

• * 2 «* cond. variab. 

Bex. pil.345 ^F 
» » 3 = antenna 

• » = C.A.9. 

» » 5 = cond. var. 

sez. pil. 75 fiu F 



Forafura chassis 


N. 1962 



SE) 


Term. n. 6 = cond. variab. 

8 ez. 08 cill. 345 '<^F 
» » 7 — placca oscill. 

(attrav. capao.) 
* » 8 = (non cOlleg.) 

» » 9 = cond. variab. 

scz. oscill. T5««F 
» * 10 — fono 


Collegamcnti at terminali, dimensioni dingombro e piano di foratura del telaio. Deln. 1962 
e indicato anche il giunto Jlessibile per il collegamento meccanico col cambio di gamma n- 2351• 
II giunto & fomito a parte in union e al dispositivo n- 2351 





